fpiret. Ergo Fluidum omne quod motu progreffivo accele 
fertur, Sc cujus partes inter fe quiefcunt, folida quaecunq Ue 
dem denfitatis inclufa, quse Tub initio quiefcebant, rapit ‘ 
una moveri cogit. Q.E.D. F CUm > & 

Prop. XL. Prob, X. 

Invenire refijientiam folidorum Sphaericorum in Mediis FluM 
mis denfitate datis. 

In Fluido quocunque dato inveniatur refiftentia ultima folidi 
fpecie dati, cujus magnitudo in infinitum augetur. Dein die : ut 
ejus motus amififus, quo tempore progrediendo longitudinem fe- 
midiametri Cux deferibit, eft ad ejus motum totum lub initio ita 
motus quern folidum quodvis datum, in Fluido eodem jam fado 
fubtiliffimo, deferibendo diametri fuse longitudinem amitteret 
eft ad ejus motum totum fub initio quamproxime. Nam fipar- > 
ticulae minima Fluidi fubtiliati eandemhabeant proportionemeun- 
demque fitum ad folidum datum in eo movens, quern particular 
totidem minima Fluidi non fubtiliati habentad folidum auftum; 
lintque particular Fluidi utriufq; fumme luftric#, & viribus cei> 
tnfugis eentripetifque omnino deftituantur ; incipiant autem foli- 
da temporibus quibufeunque proportionalibus in his Fluidis fi- 
mihter moveri .• pergent eadem fimiliter moveri, adeoque quo 
tempore defcribunt fpatia femidiametris fuis arqualia, amittent 
partes motuum proportionales totis ; idque licet partes Medii 
iubtihati minuantur, Sc magnitudo folidi in Medio non fubtiliato 
moventrs augeatur in infinitum. Ergo ex refiftentia folidi aufii 
jn Medio non fubtiliato,dabitur per proportionem fuperioremre- 
liitentia folidi non au&i in Medio fubtiliato. Q. E. I. 

. ^ particular non funt fumme lubricar, fupponendum eft quod 
m utroq; Fluido funt arqualiter lubric#, co ut ex defeftu lubrici* 

taus lefiftentia utrinqj aequalker augeatur: Sc Propofitio ctiani- 
num valebit. 


Corol. i. 
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Corol i. Ergo ft ex au<fta folidi Sphaerici magnitudine augea- 
tiu e jus refiftentia in ratione duplicata } refiftentia folidi Sphaerici 
jjri ex diminuta magnitudine particularum Fluidi, nullatenus 
minuetur. 

Corol. 2. Sin refiftentia, augendo folidum Sphaericum, augea- 
tur in minore quam duplicata ratione diametri .• eadem diminu- 
endo particulas Fluidi, diminuetur in ratione qua refiftentia aufta 
deficit a ratione duplicata diametri. 

Corol 3. Unde perfpicuum eft quod folidi da ti refiftentia per 
divilionem partium Fluidi non multum diminui poteft. Nam re- 
llentia folidi au£li debebit efie quam proxime ut quantitas ma- 
teriae fluid# refiftentis, quam folidum illud movendo protrudit Sc 
aloeis a fe invafis Sc occupatis propellit .* hoc eft ut fpatium Cy- 
lindricum per quod folidum movetur, adeoque in duplicata rati- 
one femidiametri folidi quamproxime. 

Corol 4. Igitur propofitis duobus Fluidis, quorum alterum aft 
altero quoad vim refiftendi longiffime fuperatur : Fluidum quod 
minus refiftit eft altero rarius ; funtque Fluidorum omnium vires 
refiftendi prope ut eorum denfitates ; praefertim fi folida fint 
magna, Sc velociter moveantur, Sc Fluidorum aequalis fit compref- 
lio. 

Scholium Generale. 

Quae ha&enus demonftrata funt tentavi in hunc modurn. GIo- 
bum ligneum pond ere unciarum Roman arum 57 diametro 
digitorum Londiaenjium fabricatum, filo tenui ab unco latis 
bimo fufpendi, ita ut inter uncum Sc centrum ofcillationis Glo- 
bidiftantia eflet pedum ic 4 :. In filo punftum notavi pedibus 
^’cem Sc uncia una a centro fufpenfionis diftans j Sc e regi- 
011 c punfti illius collocavi Regulam in digitos diftinftam, quo- 
r um ope notarem longitudines arcuum a Pendulo deferiptas. De- 
l,] de numeravi ofcillationes qtiibus Globus quartam motusfui par- 
tcin amitteret. Si pendulum deducebatur a perpendiculo ad di- 
ll u 2 ftantiam 



